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w Krakowie, 
który w kapielach w Bardyowie, po krótkiéj a ciężkiej chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, umar! dnia 24 Sierpnia 1809 r. 


W smutku pogrążona Małżonka i dzieci opłakując nieocenioną stratę Męża i Ojca, zapraszają 
Familia, Przyjaciół i Pobożną Publiczność na NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE, mające się odbyć 
w kościele Archipresbiteryalnym P. Maryi dnia 5. Września r. b. o godzinie 10. rano. 


Kraków. — Czcionkami „Czasu“ 1859. 


